TjjbIeJL._Res.uIts from TITL Interlab Study #li> 


Ca 

c 2 

c 3 

c 4 

c 5 

c 6 

C 7 

Carlton 

85 

Winston 
Ultra Lts. 

_ 

Kool 

Lts. 

35 ... 

L&M 

85 . 

Marlboro 

_ 35 _ 

Newport 

100 
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Butt Length, mm 

33 

34 

35 

33 

28 

37 

30 

N = 

18 

21 

21 

18 

20 

19 

16 

CTSD 

FTC Tar, mg/cigt. 

0.8 

6.0 

8.1 

12.6 

15.1 

17.7 

16.9 

Std. Dev. 

0.16 

0.34 

0.43 

0.38 

0.49 

0.42 

0.30 

Sept. Cl 

1.3 

6.3 

8.3 

12.3 

15.0 

18.6 


Product Audit 

1.4 

6.3 

8.3 

12.8 

15.9 

17.3 


CTSD 

TPM, mg/cigt. 

1.1 

7.1 

9.6 

15.9 

18.8 

21.7 

21.4 

Std. Dev. 

0.18 

0.41 

0.52 

0.62 

0.78 

0.55 

0.51 

Sept, cr 

1.6 

7.4 

9.9 

15.3 

18.7 

22.9 


Product Audit 

1.7 

7.4 

10.0 

16.5 

20.6 

21.6 


CTSD 

Nicotine, mg/cigt. 

0.15 

0.60 

0.69 

1.05 

1.13 

1.34 

1.20 

Std. Dev. 

0.01 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.05 

0.02 

Sept. Cl 

0.17 

0.59 

0.68 

0.98 

1.13 

1.50 


Product Audit 

0.15 

0.56 

0.65 

0.99 

1.10 

1.23 


CTSD 

Water, mg/cigt. 

0.11 

0.52 

0.83 

2.22 

2.61 

2.59 

3.32 

Std. Dev. 

0.02 

0.06 

0.07 

0.32 

0.34 

0.19 

0.31 

Sept. Cl 

0.16 

0.54 

0.87 

2.00 

2.59 

2.73 


Product Audit 

0.12 

0.54 

1.03 

2.67 

3.81 

3.03 


CTSD 

Puff/cigt. 

7.4 

8.2 

7.4 

7.6 

8.8 

8.9 

8.9 

Std. Dev. 

0.6 

0.28 

0.59 

0.24 

0.24 

0.25 

0.21 

Sept. Cl 

7.3 

8.2 

7.5 

7.6 

8.9 

9.0 


Product Audit 

7.5 

8.2 

7.4 

7.8 

8.9 

9.1 


CTSD 

CO, mg/cigt. 

1.3 

7.0 

7.6 

11.0 

13.1 

16.8 

14.4 

Sept. cr. 

2.2 

7.4 

8.2 

12.0 

14.0 

18.9 
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